ANTONI SKOPAL 


Naczelnik Sądu powiatowego w Skawinie, 


przeżywszy lat 61, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 29 października 1882 


NEIN DO — 


Pozostajaca w smutku małżonka z dziatwa i wnuczkami zapraszają na pogrzeb odbyć sie 
majacy w dniu 51 października 1882 o godz. 4tej popołudniu w Skawinie. 


Kraków. — W drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki. 


